SOTEC 



—製品仕様書等の補足説明について一 

※一部の製品に誤記のある製品仕様書が付属されてし、る場合がござし、ます。 


付属製品仕様書の訂正箇所 

#本体寸法 

正しくは以下のとおりとなります。 


332( W ) x 40( H ) x 287( D)mm (パッテリ装着時）（突起物含まず) 


SLIP SHEET ， WA3xO—NOTICE FOR WEB [EN 5809 A] 








